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നമ്പർ 


PART III 
Stores Purchase 


of tender forms will be closed at 3 p . m . on 6 - 12 -2011 . 
Cheques , Postage Stamps etc. will not be accepted towards 
the cost of forms nor will the forms be sent per V. P. P. 
Duplicate tender forms, if required will be issued at - 
200 + 4 % VAT + 1 % Cess per copy. 


Govt. Leprosy Hospital, 
Koratty . 


(Sd .) 
Superintendent. 


Health Services Department 

TENDER NOTICE 
No .B -916 (2)/2011. 

20th October 2011 . 
Sealed tenders are invited for the supply of “ Special 
MCR Chappals” tailored to patient needs, with adequate 
measurements to be taken in person by visiting the 
inpatient wards — 150 pairs to Govt. Leprosy Hospital, 
Koratty . 

Tenders should be superscribed tender for Special 
MCR Chappals and addressed to the Superintendent, 
Government Leprosy Hospital, Koratty. Late tenders will 
not be accepted . The tenders will be opened at 
3 p . m . on 7 - 12 -2011 in the presence of such of the 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. The EMD will be 1 % of the amount 
quoted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, Government Leprosy Hospital, Koratty 
obtain the requisite tender forms on which tenders 
should be submitted . Application for the tender form 
should be accompanied by a cash remittance of 
- 450 + 4 % VAT + 1 % Cess which is the price 
fixed for a form and which is not refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable. Sale 


TENDER NOTICE 


[No. 12 /11- 12 ] 
No. A5 /6054 / 2011. 

4th November 2011. 
Sealed competitive tenders are invited from the 
reputed firms/ companies for the supply & installation of 
Biomedical incinerator at District Hospital, Palakkad . 

Description of the Items— Biomedical incinerator with 
100 Kg./hr. capacity Diesel based . 

PAC - ` 25 lakhs. 
EMD — " 25 ,000 . 


Cost of tender form — 3,954 . 

The tenders should be superscribed “ Tender for 
installation of Biomedical incinerator” and should be 
addressed to the Superintendent, Dist . Hospital, Palakkad . 
The intending tenderers may obtain the requisite tender 
forms from the Office of the Superintendent from 10 a .m . 
to 3 p .m . on all working days on payment of required 
fee/ cost from 18 - 11 - 2011 to 28 - 11- 2011. The last date for 
receipt of duly filled in tender forms will be till 3 p .m . on 
30 - 11 - 2011. The tenders received within the stipulated time 
will be opened at 3 . 30 p . m . on the same day in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers may submit an application to the 
Superintendent, District Hospital, Palakkad to obtain the 
requisite tender forms on which the tenders should be 
submitted . The tender forms are not transferable Cheques, 
Postage Stamps etc . will not be accepted towards the 
cost of the forms nor will the form be sent through VPP . 


TENDER NOTICE 
No. S3 - 10304 /2011 . 

25th October 2011 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of the following items to Medical College 
Hospital, Calicut. 

Details of Item - Laser X -ray film (DVB Film ) 
10 " X 8 " for CR System — 40 Catridges Size ( 125 film / 
Catridge ). 

Superscription Tender Number should be specifically 
noted as S3/ 10304 /2011. 

Price of tender (in duplicate ) ST ( cash only/Money 
order) — 563. 

Date and time of close of sale of tender form 
28 - 11-2011 at 3 p.m . 

Date and time for receipt of tender — 29 - 11- 2011 at 
5 p .m . 

Date and time for opening of tender — 30 - 11 - 2011 at 12 
Noon . 

Date up to which rates are to be firms — 31-3 - 2012 . 

Address of officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode -8 . 
- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെ പറയുന്നവ സപ്ലെചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

M 100 — 10" X 8" Geimo 29 á moo Dello 
( cwl. 1. m . Deilo ) wl. GO 6 . mImg001M 
40 Doğslwă (125 ogleſlo / Doğisivă ) 

- ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
29M03/ 10304 /2011 0001 25 - 10 - 2011 29M Domzfolomo. 

osmolong onei soSm Brosno 563. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MOD1028 - 11- 2011, 3 cm . 

- ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
29 - 11 - 2011, 5 cm . 


The intending tenderers should enclosed EMD in lieu 
of tender by way of DD payable at Palakkad in favour 
of Superintendent, District Hospital , Palakkad along with 
the tender. The successful tenders should execute an 
agreement as in appendix XIV of store purchase manual 
and will remit security deposit of 5 % of the total 
amount by way of D . D ./Bank guarantee in favour of 
Superintendent, District Hospital, Palakkad . 

Superintendent, District Hospital, Palakkad reserves 
the right to accept, reject or to cancel the tender received 
without assigning any reason thereof . Tenders shall 
satisfy special conditions appended to this notice and 
other general conditions on tender will also be applicable . 
Further details of the tender can be obtained from the 
Superintendent, during Office hours up to 28 - 11- 2011 
at 3 p .m . 

SPECIAL CONDITIONS 
1. The tenders shall invariably incorporate detailed 

technical specification approved by the Central 
Pollution Control Board . 
The cost shall be for complete and all works 
in relation to the installation of the plant except 

civil works of the building . 
3. The plan/ requirement of building shall be specified 

along with the tender. 
4 . Power requirement details should be specified in 

detail . 
5 . Warranty period after installation shall be 

specified . 
6 . AMC /CMC rate chargeable after warranty period 

shall be required . 
7 . Average fuel consumption and water consumption 

shall be specified . 
8. Any other requirement for the routine functioning 

like chemical, oil or any other items shall be 
specified . 


osmo O21031092m 0900100 NOO010 — 30 - 11- 2011 
Q3VOS 12 mom . 


- ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരി 
Coom 0900131-3 - 2012 . 

- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പുരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തുമായ വിലാസം- സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, 
CATSIGAOŠ . 


Medical College Hospital, 
Kozhikode . 


(Sd .) 
Superintendent. 


District Hospital, 
Palakkad. 


( Sd .) 
Superintendent. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


[നമ്പർ 4/ ഇ . ഇ ./ 2011 - 12] 
നമ്പർ ഡി3 -960 / 2011. 

2011 നവംബർ 4. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
മെക്കാനിക്കൽ ഡിവിഷൻ, ആലപ്പുഴ 60 കിലോ വൈറ്റ് മെറ്റൽ 
60 % സപ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വാഭാവമുള്ള മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുക - 1,20,000. 
നിരതദ്രവ്യം - ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - - 400 + എസ്സ്. റ്റി . 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 2 ആഴ്ച . 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വിൽപ്പന എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, മെക്കാനിക്കൽ ഡിവിഷൻ, ആലപ്പു ഴയുടെ 
കാര്യാലയത്തിൽ നിന്ന് 1- 12 - 2011 മുതൽ 6 - 12 - 2011 വരെ 
പ്രവർത്തി ദിനങ്ങളിൽ രാവിലെ 11 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
6 - 12 - 2011, 3.30 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 6 - 12 - 2011 
വൈകുന്നേരം 4 മണി. 

-- മറ്റു വ്യവസ്ഥകൾ 
1. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം 

സമാന പ്രവർത്തികളിൽ പരിചയം കാണിക്കുന്ന 

സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
2 . ദർ ഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് ജല വി ഭവ വകു പ്പിൽ 

നില വിലുള്ള എല്ലാ വ്യവ സ്ഥ ക ളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


3. നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
- സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
പ്രമാണങ്ങൾ തപാലായി ആവശ്യമുള്ളവർ പ്രമാണ 
ത്തിന്റെ വിലയോ ടൊപ്പം - 50 കൂടി തപാൽ 
ചെലവിനായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
5. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ടി ദിവസം അവധിയാവു 

കയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ദർഘാസ് 
തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, മെക്കാനിക്കൽ ഡിവിഷൻ, 
ആലപ്പുഴ. 


( ഒപ്പ്) 
- എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


